Sabah Medikal Hasta Yataklari 

Sabah medikal olarak hasta yatagi imalat, sati§ ve kiralama hizmeti vermekteyiz. Hasta yataginm 
yaninda havali yatak ve diger medikal urunlerin de sati§mi yapmaktayiz. Sabah medikal olarak on yili 
a§kin stiredir bu sektorde hizmet vermekteyiz. Bu sektorun tum §artlarmi bilen firmamiz kaliteli ve 
guvenilir tirun uretimi, sati§ ve kiralamasi yapmaktayiz. Ulkemizdeki en kaliteli ve saglam hasta 
yataklari bizim firmamizda bulunmaktadir. Hasta yatagi imalatinda en kaliteli pargalari 
kullanmaktayiz. imalat surecinde i§gilerimiz oldukpa titiz davranarak parpalan monte etmektedir. 
Urettigimiz hasta yataklari elektrikle gali§maktadir. Yatagin altinda bulunan motor sayesinde 
elektrikle gali§an hasta yataklarinm bu motoru yurt di§indan ozel olarak gelmektedir. Siz degerli 
vatanda§larimiz ipin en kaliteli motoru ithal etmekteyiz. 

Motorumuza oldukga guvendigimiz igin on yil garanti vermekteyiz. Ayrica yan korkuluk, motor 
kumandasi, ba§lik gibi hasta yataginin diger pargalarina da on yil garanti vermekteyiz. Ulkemizde 
hasta yatagi sektorunde bu kadar yuksek garanti veren firma sadece sabah medikaldir. imalat 
surecinin yaninda sati§ hizmeti de vermekteyiz. Uretimini yaptigimiz urunlerin direk sati§mi yaptigimiz 
igin fiyatlarimiz birgok firmaya gore ekonomiktir. Bireysel olarak firmamizdan hasta karyolasi 
alabilirsiniz. istanbuTun tum ilgelerine ucretsiz ve hizli kurulum yapmaktayiz. Tum Turkiye'ye ye 
urununuzu aym gun iginde kargoya vermekteyiz. Sadece evlere degil hastanelere ve imalat yapmayan 
diger hasta yatagi firmalarim da urun satmaktayiz. 

Kisa sureli ihtiyaglar iginde kiralama hizmeti de vermekteyiz. Kiralama faaliyetimiz istanbul iginde 
olmaktadir. Kiralama suremiz en az iki ay olup kiralama suresi boyunca yataklarimiz garantilidir. Hem 
kiralama da hem sati§ da aym kalitedeki yataklarimizi kullanmaktayiz. iki motorlu, 65 motorlu ve dort 
motorlu hasta yataklari sati§mi ve kiralamasim yaptigimiz yatak ge§itleridir. 




